Panasonic 


•NE-DB300P/301P 
NE-DB 300 SP/301SP (据置タイプ) 



品番 



NE-K 已〇 1P(|— ルユニットタイプ) 


品番 


取付設置説明書別添付 
保証書別添付 


このたびは、ノ（ナソニック製品をお買い上げいたださ、 
まことにありびとラござしほず。 

•取扱説明書をよくお読みのラえ、正し<安全に 
お使い < ださい。 

ご使用前に r を全上のごま意」 （2 〜7ぺージ)を 
必ずお読みください。 

•保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を 
確かめ、取扱説明書ととちに大切に保管して < ださい。 


取扱説明書 

家庭用ビ j レトインオーブンレンジ 

。 NE-DB300P/301P 
* NE-D 巳 300SP/301SP 
NE-K501P 
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安全上のご注意 C 必ずお守り<ださい^ 


人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただ < ことを、説明していまず。 

■誤った使いかたをしたとさに生じる危害や損害の ■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。 

程度を区分して、説明しています。 （次は図記号の例です。） 


A <^17^「死亡や重傷を負ラ恐れび 
/へ厄映ホきいの容」でず。 

rv ) してはいけない内容でず。 

A 巧なと t 「死亡または重傷を負ラ 
/!\ "S 恐れびある内容」でず。 

実行しなければな日ない内容でず。 

A : i ゴ E 「傷害を負ラことや、財産の損害び 
発生する恐れびある内容」です。 

気を付けていただ < 内容でず。 


A 筒埃 


^ 自分で絶対に修理•分解•改造をしない 

^ 吸気 □ • 排気 □(今 P .8) •製品の 

感電や発火、異苗動作によるけびの 

すき間に針金などの金属物や異物、 

恐れびあります 

指を入れない 


高圧部があり、感電やけびの恐れがあります 

故障した場合は 


販売店にご相談 < ださい。 

異物び本体に入ったら 


まず専用ブレーカーを切 0、 販売店に 

V 

ご相談 < ださい。 

J 


A 警告 


ごほ用時の擇境について 


0 


吸気□-排気□は （今 P .8) ふさびない 

火災の原因になります 

ごみ、ほこりなどで吸気□-排気□び 
ふさびれないよラこまめにお手入れしてください。 


0 


熱に弱い物を近づけない 

力ーテン • スプレー宙などを近づけると、 
ヒーター使用時の熱で高温になるため、 
引火や火災、破裂や爆発の恐れがあります 




水にかかるところや义気の近くで 
使用しない 

感電や漏電、火災の原因になります 


〇 


定格1已 ALU 上、交流10 0 V の 
専用 ブレーカーに つながれた 
専用コンセントを単独で使ラ 

他の器具と併用した分岐コンセントを使うと 
異苗発熱して発火することびあ0ます 


〇 


アースを確実に取り付ける 

故障や漏電のとさに、感電の恐れがあります 


アースエ事は販売店または電気工事店にご相談 < ださい。 
(アースエ事割ホ、本製品の価格には含まれてしほせん） 























A 警告 


レンジ懼液)の加熱時は 


^ 食品を加熱しすぎない 

A 「レンジ」キーでは、設定時間を 

発火•発煙の恐れがあ0ます 

V 控ぇ财こし、様子を1/ょび5 


加熱する 

♦L ソ下の場合、自動で加熱しない。 

食品の分量に巧して、加熱時間び 

* 少量や指定分量*し U 外の食品 

長いと、発火や発煙の恐れび 

•1 0 Og 未満の食品 

あります 

※指定分罰ま六ニューに 


よって異なりまず。 

♦特に、少量の加熱時、油脂のをい 

各ページを参照してください。 

食品 • 液体、さつまいちなどの 

V 

根菜類の加熱には気を付ける。 

J 


がみ物などの加熱時のやけどを防ぐために(巧巧にミち意） 


0 


飲み物を加熱しすぎない 

加熱後、取り出したあと、 

突然沸とうして飛び散ることびあり、 
やけどの恐れがあります 

参牛乳、コーヒー、お茶、ジュー义 
水などを自動であたためるとをは、 
おず、オートメニューの「1牛乳」で 
加熱する。 

参お酒を自動であたためるとさは、 
必ず、オートメ ニューの 「2酒かん」 
で加熱する。 





〇 


油脂のをし佩体*や、粒入り 
スープを 加熱するときは 
LU 下の方法で加熱する 

加熱後、取り出したあと、 

突然沸とうして飛び散ることびあり、 
やけどの恐れがあります 

参ラップをして、 r レンジ」キーの 
日 00 W で様テを見なびら加熱ずる。 

バター •生ク U - ム • 

才 U —ブオイルなど 


〇 


r レンジ」キーで加熱するときは、 
設定時間を控えめにする 

加熱後、取り出したあと、 

突然沸とラして飛び散ることがあり、 
やけどの恐れがあります 


〇 


容器は、広□で背の低い容器に 
8分目まで入れる 

少量の加熱は沸とラ、沸とラによる 
突然の飛び散0の原因になります 


〇 


加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる 

加熱後、取り出したあと、突然沸とうして飛び散ることびあり、 
やけどの恐れびあります 



ご使用前に 


{女八王上のご注意 忍ずお守〇ください一 















Ai 

兹化 
言 口 

レンジ(電波)をほラ加熱時の破裂を防ぐために 

^ ゆで卵(殻付き•殻なし)は加熱しない 
破裂によるけが、やけどの恐れびあります 

ぎんなんなど、殻や膜のある食品は 
割れ目を入れる 

破裂によるけび、やけどの恐れびあります 

A 卵は必ず割りほぐす 

破裂によるけび、やけどの恐れびあります 

V 

ビン • 容器のふたや、ネジ式のせんは 
W 外す 

破裂によるけが、やけどの恐れびあります 

♦密閉状劇こならないようにする。 

♦レンジ用のふたをずるとさは、ずさ間を 
友ける。 

J 

巧の点をごミち意 < ださい 

^ 操作部や排気□(今 P .8) に煮汁や 

A ベビーフードや介護食は、加熱後、 

水をかけない 

V かき混ぜてから温度を確認する 

漏電や感電の恐れびあります 

やけどの恐れびあります 

■万一誤って水びかかったとさは 

お手入れ時は、専用ブレーカーを切り、 

販売店にご相談 < ださい。 

V 庫離をめてから行う 


やけど、感電、けがの恐れがあります 

^ 子供だけで使わせたり、 

A 長期間使用しないときは、 

vV 幼巧に触らせたりしない 

V 専用ブレ-力-を1：刀る 

やけど、感電、けがの恐れがあります 

V 

絶縁劣化などで火災の原因になります 

J 


異常•巧障時には 


4 


〇 直ちに使用を中止し、専用ブレーカーを切る 

発火や発煙、感電の恐れびあ0ます 


異常 • 故障例 
* ブレーカーび落ちる。 

* 丸皿び回転しない。 

*異苗なにおいや音びする。 

•ドアに著しし访夕や変形びある。 

•触ると電気を感じる。 

すクこ、販売店へ点検 • 修理を依頼してください。 












ごほ用前に確認する 


^ 調理 L ソ外の目的には使わない 

過熱により、発义や発煙、やけどの 
恐れがあります 

A 庫内の包装材は取り出す 

崩ブや変形、発火の願になります 

^ 庫内に付着した油や食品カスを 

A 鮮度保持剤(脱酸素剤)などを 

v - y 放置したまま加熱しない 

取り出す 

発火や発煙の原因になります 

発火や発煙の恐れびあります 

庫内び;令めてから必ずふき取って 


<ださい。 


V 

J 


金属容器•付属のち皿やちあみは 


0 


レンジ(電波)を使ラ加熱では、金属容器などは使わない 
火巧び飛び、発火•発煙-ドアガラスの割れの恐れびあります 

付属の角皿やちあみ、金あみや金ぐし、金属製の焦げ目付け皿は、オーブンや発酵、 
グ I 」ルじ(外では使わない。 


ドアは 


物をはさんだまま使わない 

電波漏れの原因になります 

^ 調 S 中や調理後に水をかけない 

ガラスび割れて、けがの原因に 
な0ます 

^ ドアに無理な力を加えない 

破損によるけびや電波漏れの原圆こ 
な0ます 

V 

A 開閉時は指のはさみ込みに 
/!\;丰貴する 

けがの恐れがあります 

J 
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一 
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/ K 注意 


ご使用前に 


















A 注意 


加 in ( 夕ーンテーブル）は 


^ 表示部に r 皿高温」を表示したときは 
付属の丸皿を素手でさわらない 

やけどの恐れびあります 

し 

^ 付属の丸皿(セラミック製)に衝撃を 
加ぇなぃ 

破損してけがの原因になります 

特 1 し、 食品の出し入れのとさは、 

付属の丸皿のふちに当たらないよラにする。 

J 

付属の取っ手は 

取っ手は正しし巧向で使う 


取っ手の 表裏 や丸皿用 • 角皿用を逆に使ラと、落としてけがの恐れびあります 

V 

J 


調理中、調理をは 


^ ヒーターを使う調理中、調理後は、高温部(本体•ドア•庫内など)に触れない 

やけどの恐れびあります 

特に、本体や付属のち皿 • 丸皿などは高温になりまず。 

破れたり、水でめれたりしたミトンは 

A 付属の角皿に、湯を張る調理では、 

使ゎなぃ 

次の場合に角皿の扱いに注意する 

やけどの恐れがあります 

やけどの恐れがあります 


参角皿に湯を張るとさ 


♦角皿を庫内に入れるとさ 


参調理後、角皿を取り出ずとさ 


劇し偏び残ってしほず） 

^ 万一、庫内で食品び燃えた5、 

A 次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに 

ドアは開けない 

/1\奇方がける 

酸素び入り、勢いよく燃えます 

やけどの恐れがあります 

♦次の処置をして、鎮火を待ってください。 

参ドアを開けるとを 

①「とりけし」キーを巧ず。 

参食品を取り出すとき 

③専用ブレーカーを 切る。 

♦ラップやふたを外すとさ 

③燃えやずいちのを、本体から遠ざける。 

♦ヒーター加熱後、付属の角皿や丸皿を 

万一、鎮火しないとさは 

急;ちずるとさ 

水や消火器で消火し、おず販売店へ 


ご相談ください。 

V 

J 











お弁当をおたためるとをは 


^ 「あたため」キーで加熱しない 

ふた-ラップを夕'!•し、ゆで卵や 

容器の変形やをけの恐れが 

アルミトス、調 IS 料類も 

あります 

取り出す 


火花び出たり、破裂によるけび、 

「レンジ」キーの 600 W で様テを 

やけどの恐れがあります 

見なびら加熱ずる。吟 P .19 


V 

J 


設置場所は 

■テレビ-ラジオ-無線機器(無線 LAN など) • アンテナ線か 54 mJ ； Lh 離す 

画像や音声の乱れ、通信エラーの原因にな0ます。 

レンジ使用調理では 

■宙詰-レトルト袋の食品は、容器に移ず 

のレミ包装は加熱できません。 

■庫内に食品などび入っていない状態で動作させない 

異常に高温にな0、故障の原因にな0ます。 

また、容器や付属品だけでち動作させないで < ださい。 


ヒーター調理後は 

■付属の丸皿 • ち皿の出し入れは取っ手と 
ミトンを使い、両手で出し入れする 

片手だけでは落とず恐れびありまず。 


さびの原因になります 

■庫内に付着した油や食品を放置しない 

庫内び;令めてから必ずふさ取って < ださい。 
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/ K 注意 


お願い 


ご使用前に 

















•NE-DB300P/301P 


•NE-K 已〇 IP 


NE-D 己 300 SP/ 301 SP 


上段 

中段 

下段 



庫内灯 


排気口 

上ヒーター 
下ヒ — 夕 _ 

値に内獻 


ドア 

丸皿受け台 

丸皿をのせます。 

吸気 □ 


ち皿受け 庫内 

角皿をセット天井-底面は3巳加工、側面および奥面はフッ素 
します。 加工をしていまず。 （24 ページ参照） 


扫原 □ 



吸気 □ 



付属品 


《 NE - DB 300 P /301 P タイプと NE - K 已01 P のイ寸属品は同じでず。 


f ■丸皿受け台 



品番: A 2 mF - 1900 

常に庫内底面にセット 

■ミトン （1 枚） 



品番： A 0731-14 已〇 
使し、方、たは7ぺージの 
「ヒーター調理後は」の 
I 頁目を参照して<ださい。 


■对皿 (夕-ンテ-スレ) 



品番: A 0 己01-1900 
表面にはフッ素をコーテイング 
しています。取0扱いかたは 
2已ページをご覧ください。 


■角皿 



品番： A 0 巨 03-1 900 


I 角おみ 



品番： A 0 己 41-1910 


■取っ手 


丸皿用 



品番： A 0 巨 04-1 巨巨0 


■Cook Book 

品番： AOOl 己- 1 U 30 



^付属品は、販売店でお買い巧めいただけまず。 

ノ（ナソニックの家電製品直販サイト「ノ（ナセンス」でちお買いホめいただけます。 


CLUB Panasonic 

Pawa Sense 


http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 





















































































X - NE - DB 300/30] タイプと NE - K 已 0] の操作部は同じでず。 


とりけしキ - 

途中で調理をやめたい 
とさや巧し間違えたとさに 
使います。 

解凍*あたためキー ー 

(14-1 已ページ参照） 

時間 • 温度設定び不要な 
メニューです。 


表示部 - 

使用するとさは「0」表示に 
してから行ってください。 
(ドアを開けると表示します） 

手動メニュー - 

( 18〜2 3ぺージ参照） 
食品の状態や仕上げに 
応じて加熱時間や温度 
設定び必要な加熱ち法 
です。 


才ートメニュー - 

(16-1 7ページ参照） 
時間 • 温度設定び不要な 
メニューです。 

1.牛乳から 10. ピヴ 
まで選べます。 

(選んだメニュー番号を 
表示部に表示） 


とりけし 


解凍 


肉 


さしみ 


レンジ 


煮こみ 


グリル 


発酵 


朴メニ; L - 


スタ-卜 


あたため 


常温から 


冷凍から 


時間•仕上がり 


オーブン 


温度.に卜飄尺 


1. 牛乳 日.グラタン 

2. 酒かん 7.ヘルシ-乃イ 

3. 裏菜ゆでもの8.ケ-キ 

4. 根菜ゆでもの9.クッキ- 
己.茶わん蒸し10.ピザ 


- スタートキー 

すべての調 S スタートに 
※調理途中で扉を開けると 
調理は中断します。 

再スタートするとさち 
忘れずに押してください。 




時間*仕上がりつまみ 

自動調理の仕上びり調節 
または手動メニューの時間 
設定など、点灯 • 点滅して 
いる内容を操作つまみび 
受け付けます。 

溫度 • メニュー選択つまみ 
手動メニューの温度や 
才ートメニューの選択に 
点灯 • 点滅している内容を 
操作つまみび受け付けます。 


I 操作時には必要な部分 
のみ、点灯 • 点滅表示し、 
手順をお知らせします。 


f 量源はドアを開けると入ります 

このオーブンレンジは電気代び節約できる省エネ設計をしていまず。 
ブレーカーを入れただけでは電源は入0ません。 

ドアを開けると表示部に「0」を表示し操作びできます。 

また調理終了後ドアを閉め約10分間放置ずると、電源び切れ 
無表おにな0まず。操作ずるとさはドアを開けて<ださい。 

※ドアを開けた状態では電源は切れません。 
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ご使用前に 


本体•操作部 各部のなまえ\付属品 














































































才ーブン予熱完グリル 
10時00分 W; 令凍 


皿巧/皿 


弱強 
さしみ煮こみレンジ M 


加熱時間表示 

Pit 


合わせた時間を表示。 
調理中は、残り時間を 

^7J\o 



仕上がり調節表示 


11111 

^ •茜 

…も 重め 
やや強め 

弱め 

—— 弱め 

仕上びり調節は、 

メニューにより強弱を 
3段階または已段階で 

赛术〇 


皿局温表の 


調理終了後、調理途中に 
ドアを開けたとさ、 

庫内温度び約7已°巳政上に 
なっていると表示。 
それより下びると表示は 
消える。 


自動メニュー表示 


5 




選んだ;)(ニューの番号を 
表 7 J \。 


手動メニュー表示 


才-ブン 

グリル 


煮こみレンジ 


設定温度表示 


d bih 


オーブン調理のとさ 
設定した温度を表 7 J \。 


エラー 表示 


H30 


故障や誤使用、庫内温度び 
局し、とき表の。 

4…故障のとさ 
し I …誤使用、庫内温度び 
高いとさ 

(詳しぐま28ページ参照） 
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巧めてのご使用前に次の手順で必ずカラ焼きを！ 

庫内の油を焼さ切るために最初にカラ焼ををしてください。 

(庫内のにおいび気になるとさをミちれをおさ取った後、カラ焼さをしてください） 
※必ず部屋の換気をしなびら行って < ださい。 

ドアを開け庫内に 

丸皿受け台のみ入れる 






>丸皿 • S トンや紙など燃えやすいをのは 
必ず取りはずしてください。 

>の」を表おしなし、ときは再度ドアを開閉して 
<ださい。 


2 



オーブン2度押ず 



3 



温度.メニュー選択つまみ 
をまねして 

2已ぴ C に合わせる 



4 



時間 • 仕上びりつまみを 
まねして 

20分に合わせる 



5 



J 甲ず 

•最初に煙やにおし佩出ますび故障では 
ありません。 

•カラ焼を終了後、食品取り出し忘れ防止 
機能び働くため、約1分ごとにフヴーび 
鳴ります。（約已分間） 


ドアを開けるか 、I と0けし j キーを巧すと 
解除でをます。 


ご使用前に 


各部のなまえ 表示部のみかた\準備 


※カラ焼さをする前に調巧をしても食品には影響ありません。 
※ル鳥などは、別の部屋に移してください。 
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容器の種類 1 

1電子レンジ加熱の場合1 

1 ヒーター 加熱の場合 


f 耐熱性ガラス容器 

爆 

( ) 使えまず 

f ) 使えまず 

J 


^ 耐熱性のないガラス 
容器 

i 

使えません 

•カットガラス、強化ガラスち 
使えません。 

使えません 


熱 I 化プラスチック 
容器 


〇 


使えまず 


X 


使えません 



(耐熱温度 I 40° CLU 上) 



• ただし、ふたは飄こ ※ただし、才ーブン • グリル 

弱いものびあるため 巧指定のものは使えます。 

耐熱温度をご確認 < ださい。 

•密封性の高いふたは 
避けて < ださい。 

•油脂、糖分の多い食品は 
局温 | l なるため使スません。 



^耐熱性のない 

プラスチック容器 

(耐熱温度140で未満） 

爵 

使えません 

•電波で変質ずるちの 
(ポリエチレン、メラ S ン、 
フエノー ル、ユ U ア樹脂など） 
は使えません。 

使えません 



J 


11器 • 磁器 

() 使えまず 

f ) 使えまず 

V 

※ただし色絵や、ひび•金銀 

※ただし内側に色絵の 


模様のある器は傷めたり、 

あるちのは、はげることび 


乂巧びおぶので 

あるので避けて < ださい。 

V 

使えません。 

J 
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アルミ*ホー □ — 
などの金属容器 



使えません 

>金あみや金ぐしなどち乂巧 
び飛ぶので使えません。 

>金属製の焦げ目付け皿は 
使えません。 

、ただし 、一部使える場合び 
ありまず。（クックブックの 
己7ページ参照） 


使えます 

※ただし取っ手び樹脂の 
ちのは使えません。 


" tK * 竹製品 • 紙製品 

使えません 

使えません 


•針金を使つているちのは 

※ただし耐熱加工されている 


燃えやずくなりまず。 

クッキングシートや 
オーブンシートなどは 
パッケージの耐熱温度に 

V 


従って使うことびできます。 



容器の種類 


子レンジ加熱の場 


%器 

— 

使えません 

使えません 


•塗りびはげたり、 

ひび割れる恐れび 
ありまず。 



ご使用前に 


使える容器 


間違わないで/. 
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丸血は •「皿高温」表示中、熱に弱い容器を丸皿に置かないで 

ち記表示び出たとさは丸皿び熱くなっているため、 

プラスチック容器やラップなどび溶けたり変形する恐れび 
あります。表示び消えるまでドアを開けてお待ちください 。 Is 


食品は •を型 I 酒かん I は専用メニューであたためて (クックフックの20 • 21ぺージ参照） 
•次のメニューは I レンジ] 己 00 W であたためて (クックフックの 93 - 94 ぺージ参照) 

パン、あんまん、肉まん、まんじゅう、乾干物、ゆでて;令凍した野菜 


V 































































































1 


食品を入れる 



あたためのラップをする、しないメニューやコツは 
クックブックの12〜1已ぺージをご覧ください。 


2 


ぁたため目的のキーを}甲す 

•メニュー横のランプび点灯。 

• スタートキーのランプび点滅。 


常温から 


(例）「あたため 
常温から」の場合 


お好みの仕上びりにしたいとさは 

スタートする前に「時間-仕上びり」つまみをまわして 
調節してください。 


3 


スタ-卜 


巧ず 

•庫内灯び点灯し、加熱び始まる。 
• メニュー横のランプび点灯。 


でをあがり 

•ピッピッ . と已回鳴り、庫内灯び消な。 

•食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約]分毎に 
お知らせフヴーび鳴ります。（約已分間） 


容器は•解凍な外には発泡スチ□-ル製のトレーは使わないで 

解凍時に使用する発泡スチ□ール製のトレーは、食品び高温に 
なり、溶ける恐れびあります。 

• 熱に弱いふた、密封性の高いふたは使わないで 
耐熱性プラスチック容器でち、変形する恐れびあります。 

• 食品の量に合った大きさの器を使って 
大さすざる器で少量をあたためると、上手にでさない場合びあります。 
また、プラスチック容器は変形の恐れびあります。 



解冻/あたため 
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(例)グラタンの場合 


1 

2 


付属品を選び 

食品を入れる 


朴メニ; L - 



巧す 

• 「温度-メニユー選択」つまみのランプび点滅。 


3 : 


温度.に卜题尺 



(例）「グラタン」 
の場合 


まわして料理したい 
メニュー番号に合わせる 

• 目的のメニュー番号び表示するまで 
まわす。 

•スタートキーのランプび点滅。 



お好みの仕上びりにしたいと去は 

スタートする前に「時間-仕上びり」つまみをまわして 
調節してください。 


4 


スタ-卜 


巧してスタート 

•庫内灯び点灯。 


でをあがり 

•ピッピッ . と己回鳴り、庫內灯び消灯。 

•食品を取り出す。 

•食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約]分毎に 
お知らせフヴーび鳴ります。（約已分間） 




•角皿を使用ずると舌は、必ず丸皿を取りはずして 

• r 皿高温」表示中は、熱に弱い容器やラップに包んだ食品を丸皿に置かないで 

発泡スチ□ール製のトレーやプラスチック容器 • ラップなどは、変形したり溶ける 
恐れびあります。表示び消えるまでドアを開けてお待ちください。 

• 才ートメニューは、予熱不要 
• オーブン棚位置は、クックブックを参照ください。 



オ1 トメ ニユ ] 


















r 皿高温」表示中は、熱に弱い容器を丸皿に置かないで 

発泡スチ□ール製のトレーやラップ•プラスチック容器などは、溶けたり変形する恐れび 
あります。 

表示び消えるまでドアを開けてお待ちください。 



































































































食品を入れる 


2 


レンジ 


目的の キーを 巧ず 

♦レンジ300 W 、] 己 0 W 、]00 W の場合 
目的の出力び表示するまで巧す。 

•「時間 • 仕上びり」つまみのランプび点滅。 


3 


時間•仕上がり 



まわして時間を合わせる U nn 

•スタートキーのランプび点滅。 。-し粗' 

• レンジの出力を組み合わせて使いたいとさ(連動)は 

(例)日00 w]o 分 一 ] sow ] 時間の場合 
2 〜 3 の手順をくり返す。 

1) 600 W ]0 分に合わせ、 

2) 150 W 日□分に合わせ、 

3) スタートを巧す。 

※日00 W び終わったら、「ピッピッ」と2回鳴り、 
自動的に]已 0 W に切り替わり]已 OW の残り 
時間を表お。 

V_ J 


4 


スタ-卜 


巧ず 

•庫内灯び点灯。 
•残り時間を表お。 



でをあがり 

•ピッピッ . と已回鳴り、庫内灯び消な。 

•「時間 • 仕上びり」つまみのランプび点滅。（約2分後、 
自動的に消な） 

•食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約]分毎に 
お知らせフヴーび鳴ります。（約已分間） 


•加熱時間を追加したいときは 

「時間-仕上びり」つまみのランプび点滅している間(約2分間)に、追加持間を 
合わせ、スタートします。不要なときは I と0けし I キーを巧します。 

• 煮こみの時間を追加したいと舌は 

「時間-仕上びり」つまみのランプび消えた後、追加したいとをはキー 
を1秒於上巧します。その状態で上記手順の3於降の操作をしてください。 

弱出力から加熱び始まります。 























表面をパリッと焼くなら 



温度設定 I しついて 

オーフン予熱は]]□〜2已ぴ〇 300での設定び可能です。ただし300での温度での 
運転時間は約] 0分間です。その後は自動的に2已〇でに切り換わります。また庫内び 
7已でな上のときは300での設定はできません。 

予熱時間の目を 

1已〇で：約曰分 20〇で：約] 0分 
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2已〇で：約]曰分 


30〇で：約] 8分 































































































予熱する 


) 



オーブン 


押す 

•丸皿は必ず取り出して予熱してください。 

• 「温度-メニュー選択」つまみのランプび点滅。 


•む-選択 

ィス六卜 



まわして温度を合わせる 

•スタートキーのランプび点滅。 


押して予熱スタート- ► 

•庫内なび点灯。 

•加熱時間消な^ 

♦ 鼓定温度を表 7 R 。 

•途中 I 才ーブン 1 キーを 
押すと、現在温度を表示 
します。]] 〇で未満のとさは 
「-」を表示します。 


予熱完了 

♦ピッピッ•••と已回鳴0、 
合わせた温度び点な。 

• r 予熱完」び点滅。 

• ドアを開くまで約30分間 
予熱を保持。 


才 

] 

ブ 

ン 

U 



まわして食品の加熱時間を 
合わせる 


加熱する 


/if T 食品を入れる 

•加熱時間を表示。 

• ドアを閉めると庫内なび消な。 


) 


6 


スタ-卜 


押してスタート -► 

•庫内丹び点灯。 

•残り時間を表お。 

• 一時的に温度表示び下びる 
場合びありますび、調理の 
でを具合には影響ありません。 
(食品に熱をラばわれるため） 
•途中 キーを 巧す 
と、目受定温度を表术します。 


でをあがり 

♦ピッピッ•••と已回鳴0、 

庫内なび消灯。 

•「時間•仕上びり」つまみの 
ランプび点滅。（約2分後、 
自動的に消灯） 

•食品を取り出し忘れた場合は、 
ドアを開けるまで約1分毎に 
お知らせフヴーび鳴ります。 
(約已分間） 


• 加熱時間を追加したいときは 

「時間-仕上びり」つまみのランプび点滅している間(約2分間)に追加時間を 
合わせ、スタートします。不要なときは I と0けし I キーを巧します。 

• 途中で温度を変更したいときは 
加熱中に「温度 • メニュー選択」つまみをまわして調節します。 
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とりけし 

スタ-卜 






才ーブン 

? 00 


時間.仕上がり 

► 

温度•に 1- 選が 

► 




オーブン 


最大時間設定について 

因こづ‘ン]予熱なし： 2 時間 


オーブン調理終了後、追加加熱ずるとさや連続して調理をずるとさなどは 
才ーブン(予熱なし)機能を使しなず。 


オーブン(予熱なし） ） 


1食品を入れる 


2 


オーブン 


2度押ず 

• 「予熱」表示消な。 

• 「温度.メニュー選択」つまみのランプび 
点滅。 



まわして温度を合わせる 

•「時間 • 仕上びり」つまみのランプび点滅。 



まわして時間を合わせる 
•スタートキーのランプび点滅。 


5 


スタ-卜 


押してスタート 

•庫内なび点灯。 
•残り時間を表お。 


でをあがり 

• ピッピッ . と已回鳴り、庫内なび消な。 

•「時間-仕上びり」つまみのランプび点滅。 

(約2分後、自動的に消な） 

•食品を取り出し忘れた場合は、ドアを 
開けるまで約1分毎にお知らせフヴーび 
鳴ります。（約已分間） 


• 加熱時間を追加したいと舌は 

「時間-仕上びり」つまみのランプび点滅してし场間(約2分間)に、追加時間を合わせ、 
スタートします。不要なとさは とりけし」 キーを巧します。 
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• 途中で温度を変更したいとをは 

加熱中に「温度 • メニュー選択」つまみをまわして調節します。 







































































グリル/発酵 


とりけし 


スタ 




最大時間設定について 

l ^ UJU ] : 3□分 
f ^ Pl ： 2時間 


3 


食品を入れる 


2 

3 

4 


グリル 



スタ-卜 


目的の キーを 押ず 

• 「時間 • 仕上びり」つまみの 
ランプび点滅。 


まわして時間を合わせる 
•スタートキーのランプび点滅。 


押す 

•庫内灯び点灯。 
•残り時間を表お。 


でをあびり 

•ピッピッ . と已回鳴り、 

庫内灯び消な。 

•「時間•仕上びり」つまみの 
ランプび点滅。（約2分後、 
自動的に消灯） 

•食品を取り出し忘れた場合は、 
ドアを開けるまで約]分毎に 
お知らせフヴーび鳴ります。 
(約已分間） 


>加熱時間を追加したいときは 

「時間-仕上びり」つまみのランプび点滅している間(約2分間)に、追加時間を 


合わせ、スタートします。不要なときは I と0けし I キーを巧します。 

>発酵について 


調理中に I 発酷 キーを巧すと表示部に「40で」と表おします。 


庫內温度は約4ぴ C に合わせています。 



※トースト • おをちは、オーブン庫内び大さく食品とヒーターとの距離び離れているため 
上手に焼けません。 



オーブン揉 ) /グリル/発酵 













































































r \ 

庫内 

• 巧れはめれぶをんでずぐがさ取る 

底面は丸皿受け台をはずし、 

柔らかい巧でおさ取る。 

•巧れがひどし、とき 

薄めた台所用中性洗剤を巧にしみ 
込ませ、ミちれを取り、めれぶをんで 
残った洗剤をなさ取る。 

•巧れびこびりついたと去 

台所用中性洗剤をかしをめに巧に 
しみ込ませて巧れた部分にかぶせ、 
しばらく置いてからおさ取る。 

(肉汁、油などびたまると、発煙、 

発火、さびの恐れびあります。） 


庫内の壁は、 

巧れがつきにくくなつていまず。 

•天井•底面 … SC (セルフクリーニング) 
加工び、ヒーター調 i 里中にミ由巧れを 
焼を切ります。 

また庫内の脱臭をするとをは、巧れを 
おさ取った後、窓を開けてカラ焼さを 
してください。 （]] ページ参照） 

• 奥面、側面…フッ素加工で巧れび付さ 
にくく、なを取りやすくなつています。 


前面 

•めれぶさんでが:く 

ひどい巧れは、薄めた台所用中性洗剤を 
しみ込ませてなを取る。 

V _ _ ) 



丸皿受け台 


中央部を持ち、 


• SC 効果を維持するために 
SC 加工面に多量のミ由脂び付着すると 
効果び低下するため、鶏の照り焼さ 
など巧の飛び散る料巧を連続して 
4〜已回繰り返さないでください。 

また、角皿(丸皿)にしわを作った 
アルミホイルを敷くか、周囲に野菜を 
置して油の飛び散りを抑えてください。 
※お手入れ後、底面にシ S び残ること 
びありますび、熱によるをので 
ご使用上問題ありません。 


ま直に引き上げて取りはずず 

無理な力を加えると本体の 
軸び折れる恐れびあります。 


ドア 

•柔5かい巧で拭く 

ひどいミちれは、薄めた台所用中性洗剤を 
しみ込ませた布で拭を取り、めれぶさんで 
残った洗剤を拭を取る。 
















































■洗剤、食品カスをすを間や 

庫内底面軸部に入れないで 

故障の原因になります。 

■シンナー、ベンジン、住宅- 
家具用合成洗剤(アルカリ性） 
を使わないで 

傷、変を、変色の原因なじます。 

■庫内をスポンジたわしの裏側 
についているナイ□ンたねし 

などでこす！5ないで 

SC 効果低下やフッ素コートび 
はびれる原因になります。とくに 
クレンヴーなどを使用しないで 
<ださい。 


A 警告 


〇 


参お手入れ時、電源プラグは 
巧< 

感電の恐れびあります 

参庫内が冷めてか5 
お手入れする 

やけどやけびの恐れびあります 


/K 注意 


〇 


庫内に付着した油や食品カスは 
ふさ取る 

そのまま加熱すると発火や発煙の 
原因になります 
必ず庫内び;令めてから 
ふき取ってください。 



付属の丸皿、角皿、 

角あみ 

• 使うたびにスポンジたわしで洗い、 
水分をふさ取る。 

• 金属たわしなどは傷びつく恐れび 
あるためなるベ<使わないで 
<ださい。 

S トン… 傷んだりちくなったとさは 
新しいをのをお買いホめ 
<ださい。 




■付属の丸皿を金属たわしなどで 

こず5ないで 

フッ素コートびはびれる原因に 
なります。とくにクレンヴー-漂白剤 
などを使用しないで<ださい。 

■付属品を乱暴に扱わないで 

変形、割れの原因になります。 


ご度用後は 


お手人れのしかた 
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故障かな？と思われたとさは、な下の項目に従って、一度調べてください。 


(2) 正しく動かない… 


r を状 

N 


原因 

全く動かない 


ク 

• 停電していませんか。 

• 配電盤のフレーカーび切れていませんか。 

• 電源プラグび抜けていませんか。 

•表お部に「0」を表おしていますか。自動電源オフ機能び 
働いている場合はドアを開け、「0」表示び出てから 
操作してください。 

「時間-仕上びり」つまみの 
ランプび点滅して 
思うように操作できない 


ク 

•手動調理後、約2分間は「時間追加」機能び働いています。 
とりけし 1キーを巧してください。 

丸皿受け台び回 5 ない、 
回転ムラびある、 

ゴトゴト音びずる 

) 

ク 

•丸皿受け台 • 丸皿は正しくセットされていますか。 

• 食品(容器)び庫内の壁に触れていませんか。 

^ J 


(2) 音がする… 


r 症状 、 


原因 

A 

作動中"カチカチ" 

音びする 

今 

• 電子レンジの出力やヒーターの切り替えをしており、 

その切り替え時の音です。 

調理中や終了後、 

フアンの回る音びする 

V ) 

ク 

♦機械部分の温度が下がると、自動的に止まります。 

J 


广 N 

M 表示びでて加熱されない場合は、下記のどちらかの方法で 
対処してください。 

M 表示び消え、正常にをどります。 （ M 表示は店頭でのデモ用モードで、 
スタートキー4回ととりけしキー4回を巧すと表示されます。） 

①とりけしキー4回とスタートキー4回を巧してください。 

③専用フレーカーを切り、数秒後に入れ直してください。 
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' 症状 



原因 

電子レンジ調理のとき 
义巧び出る 

ク 

•丸皿をお使いですか。 

•金粉、銀粉のある容器を使用していませんか。 
•庫内の壁に金属仅ノコ網、アルミホイル、 

金串など)び触れていませんか。 

煙やいやな臭いび出た 

ク 

• 初めて使ったとさは、防鐘の巧び焼け煙び 
出ます。庫内の巧を焼さ切るために、 

オーフンのカラ焼ををして<ださい。 

(1] ページ参照） 

•庫内、ドア内側に食品カス、巧びついて 
いませんか。 

•肉類の場合は、まわりに野菜(にんじん、 
たまねぎなど)をおいて調理すると煙び 
軽減されます。 

(クックフック日4ページ参照くださし、。） 

※焼さとりなどヒーター調理中は、排気□など 
から蒸気や煙び出ることびありますび 
故障ではありません。 

ドアびくちり 

水滴び落ちる J 


•メニューによりか滴び出ることびありますび、 
本体には影響ありません。 


( J ) 表示が変わった… 


r 症状 、 


原因 

自動調理で、残り時間び 
出るとさと、出ないとさび 
ちる 

ク 

•食品の種類や分量によって変わります。 

オーブン調理のとき 
庫內温度び下びった 

ク 

• 熱び食品にラばわれるため下びる場合び 
ありますび、調理のでさ具合には 
影響ありません。 

表示部に r 皿高温」び出る 


• 庫内温度び約7已で似上のとさ表示しますび、 
自動 • 手動調理とをに使用でをます。 

丸皿 • 角皿を入れて 
いないのに r 皿高温」を 
表示ずる 

ク 

• 庫内温度び約7已で似上を表示基準にして 
いるためカラ焼ををした後ち表示しますび 
故障ではありません。 


0火花や煙-水滴が出る 


ミ 


ご度用後は 


ジにつづ <) 


故障かな？ 
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@ ピピピッと鳴り、次の表示が出た… 

内容を確認したあとに りけし」 キーを巧し、再度設定してください。 


" 症状 、 


調べるところ 

1 1 in 

U IU 

今 

使用する付属品が間違っていまず。 

吵メニューにより使用する付属品び決まっています。 
また、オーフン予熱中は丸皿を取りはずして 
<ださい。 

あたため•解凍.才ートメニュー①場合… 14、1日ページ参照 
手動調理の場合… 18、2□ページ参照 

1 1 二 in 

U しし, 

今 

分量びをすぎます。 

吵食品の量を減らすか、軽い容器に替えてください。 

1 1 un 

U IU 

今 

庫内に食品が入っていない、または100邑 
な下の少量を入れて加熱していませんか。 

吟庫 内に食品を入れるか、分量を増やして加熱して 
<ださい。 

， ♦ こ , つ 

U ^lU 


庫内の温度び高いとを、表示します。 

今 

吵表示び消えるまでドアを開けて巧つか、調理の場合 
は手動で行ってください。 

(クックフックの日3〜日已ぺージ参照） 

発醒 1キー使用時は表示び消えるまで待って 
<ださい。 

V J 


L J 


r な上のことをお調べになり、 

それでちなお異常びあるとさは、 
保証書をおおしのラえ、お買い上げの 

販売店へご連絡 < ださい。 

ご連絡いただをたい内容 

1 、 故障状況 

2、 製 品 名 ’ 

3 、 □口 番 

4、 お買い上げ曰（年月日） J 

保証書に記入 
してお0ます。 

J 


次の表示が出たときは必ずお買い上げの販売店へ 

U 1 || 1 U _|| 1 U し ,* 

• , し "-,、 M し ,、 • M_, K 

故障したとを左記の表示び出ます。 


とりけし 1キーを押し、表お内容をお買い上げの販売店 

11 rii 1 11 on 

O 3 つ、 O 33 

にご連絡ください。 

J 
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0 お料理のでさが悪い • 


■あたためのとさ 


症状 


食品びあたたま5ない 


杉 


あたため-オートメニュ- 
で食品をあたためると 
熱<なりすざた 


衣 


あたため-オートメニュ- 
で食品をあたためても 
熱< な5ない 


衣 


原因 


>食品び金属容器、アル S ホイルなどで 
おおわれていませんか。 


• ごはん • おかずの場合 
今ラップをしていませんか。 

(クックフックの] 2〜] 3ぺージ参照） 

•牛乳•酒かんの場合 

吟容器に7〜8分目まで食品を入れていますか。 
半分似下のとさは r 仕上びり調節 」 mm に 
合わせるか手動であたためてください。 
(クックフックの20〜21ページ参照） 


■解凍のとさ 



• ごはん • おかずの場合 
吵容器の種類により仕上びり状態び変わります。 
めるいとをは lUy ' J ] 己00 W で様子を 
見なびら追加してください。 

•牛乳•酒かんの場合 

今加熱前の食品の温度により、あたたまりかた 
び変わります。（保を場所、季節など） 

r 仕上びり調節」 圍 を] または 取 や強あ] に 

合わせてください。 


• 冷凍するとさ食品の厚みは均一ですか。 

I ガラスの皿や陶器の器を使ったとさ、 
r 仕上びり調節」 區固に合わせましたか。 

I 冷凍庫から出してすぐ解凍しましたか。 
(食品の温度び上びっていると上手に解凍 
でさません） 

• ラップなど包装は取りはずしていますか。 


■ケーキのとさ 



>卵を泡立てるとをボー j レに';由分やか分び 
ついていませんか。 

>卵をよく泡立てましたか。 

>粉合わせのとさ、混ぜすざませんでしたか。 


■クッキーのとさ 


クッキーにムラびでさた 


I 生地の厚み、大ささは均一にしていますか。 


ご度用後は 


故障かな？ お料理がうまくできない 


































修理-使いかた-お手入れなどは 


▼お買い上げの際に記入されると便利でず 


■まず、お買い求め巧へご相談ください 

販売店名 

電話 （ ） 一 

お買い上げ曰 年月日 

♦製品名 ビルトインオーブンレンジ 

♦品番 NE - DB 300 P /301 P 

NE - DB 300 SP /301 SP 
NE - K 已 01 P 

♦故障の状況でさるだけ具体のに 


修理を依頼されるとをは 

「故障かな？」 (26-29 ページ)で 
ご確認のあと、直らないときは、 
まず専用 プレーカーを切って、 
お買い上げ曰とちの内容を 
ご連絡ください。 


参保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたしまず。 


保証期間：お買い上げ日から本体]年間。ただし、マグネト□ンは2年間でず。 
(一般家庭用じ(外に使用される場合は除さまず） 


♦保証期間終了後は、診断をして修理できる場ちはご要望により修理させていただきます。 


※修理料金は次の内容で構成されています。 

廊刺 診断-修理-調整-点検などの費用 
I 部品代 I 部品および補助材料代 
帖長料 I 技術ちをが遣ずる費用 


※補修用性能部品の保有期間 「8年 

当社は、このビルトインオーブンレンジの 
補修用性能部品(製品の機能を維持ずる 
ための部品)を、製造巧ち切り後8年 
保有しています。 


■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にごホ目談ください 

よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをごミ舌用ください。 

http://panasonic.co.jp/cs/ 

参修理に関するご相談は 


参使いかた*お手入れなどのご相談は 


※ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 


バナソニック修理ご相談窓 □ 


電話茹ル函,01 20-878-554 

ES 四^'※携帯電話 . PHS からをご利用になれます。 

•上記電話番号がご利用いただけない場合は、 

各地の「修理ご相 i 烫窓口」におかけください。 


パナソニックお客様ご相談センター 受付 非き 1号 0時 


電話ミ品レ函&01 20-878-365 

I ;丄 ※携帯電話. PHS からもご利用になれます。 
■上 iS 番号がご利用いただけない場台 06-6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル函， 0120 -878-236 

Help desk for roreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


に相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（け下「当社」）は、お客様の 
個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただをます。 
併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただをます。 

また、折り返し電話をさせていただくとをのために発信番号を通知いただいておりますので、 
ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 
正当な理由びある場合を除を、第=ちに個人情報を開お-提供いたしません。 

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただをました窓 □ にご連絡ください。 
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■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの 上、 おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相 i 炎窓口に転送させていただく場合げございます。 



化 

幌 

巧 

の 11 )894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目] 7-7 

化お道地区 

m 

川 

巧 

(0166)22-3011 

化川巿2条通1日 T 目1166 

帯 

広 

巧 

(0155)33-8477 

帯広市西2□条北 2 T 目 23-3 


函 

館 

巧 

(0138)48-6631 

函館市西お梗58目番地 24] (函館流通卸センター内） 


青 

森 

巧 

(017)775-0326 

青森市大字ミ兵田字豊田3 64 


秋 

田 

巧 

(018)868-7008 

秋田市が化リ1字ル谷地3-] 

ま化地区 

岩 

手 

巧 

(019)645-6130 

盛岡市励 II 己 T 目]-43 

宮 

城 

巧 

(022)387-1117 

仙台巿宮城野区扇町 7-4- 18 


山 

お 

巧 

(023)641-8100 

山形巿平清水1了目 1-7 邑 


福 

島 

巧 

(024)991-9308 

郡山市重田1了目5]-1己 


栃 

木 

巧 

(028)689-2 曰 55 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3- 19 


群 

馬 

巧 

(027)254-2075 

前橋市箱田町32已 -1 


巧 

城 

巧 

の 29)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目]巳-3 


埼 

玉 

巧 

(048)728-8960 

桶 JI 而赤堀2 了 目 4-2 

首都圍地区 

千 

票 

巧 

(043)208-6034 

千葉市中央区ま広日 T 目9-目 


東 

京 

巧 

(03) 己 477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 


山 

梨 

巧 

(055)222-5822 

甲 府市宝 1 T 目 4-1 3 


巧為 II 

巧 

(045)847-9720 

横お巿港南区曰野已 T 目 3- 16 


新 

漏 

巧 

(025)286-0180 

新潟市東区東明] T 目 8- 14 


石 

JII 

巧 

(076)280-6608 

金お巿玉絳2 了目266ま地 


屋 

山 

巧 

(076)424-2 曰 49 

實山市根塚町1了目 1-4 


福 

井 

巧 

(0776)21-0622 

福井市問屋町2 了目14 


長 

野 

巧 

(0263)86-9209 

お本市寿化 7 T 目 3-11 

中部地区 

静 

岡 

巧 

(054)287-9000 

静岡市莫区千代田 7 T 目7-己 


愛 

知 

巧 

(052)819-022 己 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 


岐 

卓 

巧 

(058)278-6720 

岐阜市中114 了目42 


局 

山 

巧 

(0577)33-0613 

局山市花岡町3了目82 



重 

巧 

(059)254-5520 

津市久居野村町字山巧4吕] 


滋 

ホ a 

巧 

の 77)582-5021 

守山巿水保町] ] 66番地の] 


京 

都 

巧 

(075)646-2123 

京都市南区上烏羽中河原3番地 

近畿地区 

大 

阪 

巧 

(06)6359-6225 

大阪巿城東区関目 2 T 目1己-己 

ま 

良 

巧 

(0743) 己 9-2770 

大和郡山市筒井町800番地 


和歌山 

巧 

(073)475-2984 

和歌山市中島4目目-] 


兵 

庫 

巧 

(078)796-3140 

神戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 


鳥 

取 

巧 

(0857)26-9695 

烏取市安長29巳-] 


米 

子 

巧 

(0859)34-2129 

米子巿米原4 了 目 2-3 3 


松 

江 

巧 

(08 己 2)23-1 128 

お江市平成町182番地14 

中国地区 

出 

雲 

巧 

(0853)21-3133 

出 雲 市渡橋町416 

お 

田 

巧 

(085 己) 22-6629 

お田市下府町327-目3 


岡 

山 

巧 

(086)242-6236 

岡山巿化区田中] 38-]] 0 


広 

島 

巧 

(082)295-501 1 

広島市西区南観音 1 T 目] 3-已 


山 

□ 

巧 

(083)973-2720 

山□市ル郡下郷22日-1 


香 

JII 

巧 

(087)868-6388 

高松市勒使町 152-2 

四国地区 

徳 

島 

巧 

(088)624-0253 

徳島市沖お2 了目36 

高 

知 

巧 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2-1 巨 


愛 

媛 

巧 

(089)905-7544 

愛媛県伊予郡想部町ノ V 倉7巳-] 


福 

岡 

巧 

(092)593-8002 

春曰市春曰公園 3 T 目48 


佐 

ヵロ 

巧 

(0952)26-9151 

佐 賀市綱 島 町大字ノ V 戸字上深町3044 


長 

崎 

巧 

(09 曰) 830-1 658 

長崎市東町19 19-1 


大 

分 

巧 

(097)5 己 6-381 5 

大分市款原4了目 8-3 己 

九州地区 

宮 

崎 

巧 

の 985)63-1 213 

宮崎市本郷北方字草葉2099 -2 


熊 

本 

巧 

(096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 


天 

草 

巧 

(0969)22-3125 

天草市港町 18-1 1 


鹿巧島 

巧 

(099)2 己 0- 己 657 

鹿お島市ち;欠郎 1 T 目日-33 


大 

島 

巧 

(0997) 曰 3-51 01 

を美市名瀬朝仁町] 1- 吕 

沖縄地区 

沖 

縄 

巧 

(098)877-1207 

浦添市城間4 了 目 23-1 1 



所在地、電話ま号はを更になることびありまずので、あらかじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 1109 


が証とアフターサービス 


よくお読みください 


ご度用後は 
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電子レンジ 

消費電力 

1.38 kW 

高周波出力 

ほ 1)80 日 W . 600 W /300 W /1己日 W /1日日 W 相当 

発振周波数 

2,4己日 MHz 

電 源 

交ミ荒100 V (已〇 Hz- 已〇 Hz 共用） 

庫内寸法 

幅3已1X奥行3已已X高さ19已 (mm) 〔丸皿(夕ーンテー：7ル)直径34吕 mm] 

オーブン 

消費電力 

1.2 目 kW 

ヒーター 出力 

1.2 已 kW 

温度調節範囲 

発酵’110〜2已〇で • 300で 
※ただし、300では予熱のみ設定可能。 

※このオーブンレンジの300での温度での運転時間は約10分間です。 
その後は自動的に吕已〇でに切り替わります。 

グ 1」 ル 

消費電力 

1.2 目 kW 

ヒーター 出力 

1.2 己 kW 

(aa 表示部消な時 

消費電力 

0 W ( r 0」 表示のとさの消費電力は 2.2 W です） 


※この製品は、日本国内巧に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用でさません。 
また、アフターサービスちでをません。 

姓1 ) 高周波出力 80 CDW は、短時間高出力機能(約3分間)であり、調理中自動的に 600 W に切り替わります。 
これは自動の限定したメニュー（「あたため」キーを押してあたためるとを、 I 才ートメニュ ー I の 
n .牛乳」、に酒かん」、「3盖菜ゆでもの」、「4根菜ゆでもの」）で働きます。 

妊 2) 表示部消刚寺とはコンセントに電源プラグを差した状態で表示部び消打してしぶときのことでず。 


愛情点検 

長年ご使用のビルトインオーブンレンジの点検を！ 

の 

こんな症状は 
あ0ませんか 

•丸皿が回転しない 
•プレーカーが落ちる 
•異常なにおいや音がする 
• ドアに著ししが夕や変形がある 
• 輔ると電気を感じる 
• その他の異常や故障がある 

► 

ご使用 
中止 

事故防止のため、 

ご使用を中止し、 
ブレーカーを切 0、 

販売店へ点検を 
ご依頼ください。 


イ宙利メモ おぼえのために記人されると便利です。 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 


販売店名 


巧 ( ) 


パナソニック株式会社キッチンアプライアンスビジネスユニット 


〒日 39-]] 88 奈良県大和郡山市筒井町 800 

© Panasonic Corporation 2008 


AO 506 -1 U 32 
F 1008-1 日310 



































